RUDOLF RUPP 


pulkownik W.P. w stanie spoczynku, b. dowodca 2 pulku szwolezerow rokitnianskich, b. dowodca 12 pulku ulanow 
podolskich, kawaler orderu Virtuti Militari, 4-krotnie Krzyża Walecznych, Legii Honorowej, oficerskiego Krzyża 
Białego Orła jugosłowiańskiego itd. 


przeżywszy lat 44, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 29 marca 1938 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala okręgowego przy ulicy Wrocławskiej nastąpi w czwartek 31 b. m. o godz. 15 
na cmentarz rakowicki, na który-to smutny obrzęd stroskani: żona, córki i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i Znajomych. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w czwartek dnia 31 b. m. o godzinie 10 rano w kościele 00. Kapucynów. 


zakłao „CONCORDIA“ 
a JANA WOLNEGO 


Kraków. pi. Szczepański 2. Telefon 103-31 


